$. | P. 


TADEUSZ 


CHUTKOWSRI 


DR MEDYCYNY 


ur. 1. IV. 1892 r. 


cpatrzony sw. Sakramentami, zmarł dnia 4. IV. 1978 r. 


NABOZENSTWO ZALOBNE przy zwlokach odprawione zostanie w piatek dnia 7 kwietnia br. 


o godz. 11.00 w kosciele Sw. Krzyza w Krakowie. 


ZONA I RODZINA. 


SPOLDZIELNIA PRACY »&ROMAPA« 
SDDZIAL USŁUG KOMUNALNYGH , MAURO 
WOJEWOBZKA USŁUGOWA D. Z. 2731/78 — 30 
ZAKŁAD POGRZEBOWY Nr 1 
@ 411 Kraków, PI. Szczepański 2 — Tol 20-58 


